HENRYK LINDQUIS 


Architekt, 
Profesor c. k. Akademii techniczno-przemysłowej, 
Członek komisyi historyi sztuki w Akademii Umiejętności, Członek Towarzystwa technicznego 
ete: ete, 


przeżywszy lat 39, po długićj a ciężkićj chorobie, zmarł dnia 5 Lutego 1890 r. 


Wyprowadzenie zwłok na Cmentarz z domu pod L. 29 przy ulicy Grodzkićj odbędzie się w Piątek 
d. / Lutego b. r. o godz. 3 popołudniu. 


